3 MILHÕES DE PASSAGEIROS ATINGIDOS 


GREVE DEVE PARAR 


PARTE DA CPTM HOJE 


Paralisação deve afetar as linhas 7, 8, 9 e 10, e trecho da 13 a12 





Camara 
prova de vida até o fim do ano 


Três PNIs são 
suspeitos de 
acobertar morte 


A Justiça Militar determinou 
prisão de 3 PMs suspeitos da 
morte de homem no Grajau. Eles 
disseram que houve confronto, 
mas video os contradiz. Defesa 
fala em legitima defesa. A7 


DJ é preso sob 
acusação de 
agredir a ex 


Iverson de Souza Araújo, o DJ 
Ivis, 29 anos, foi preso ontem, 
dias depois de sua ex, Pamella 
Holanda, 27, divulgar na inter- 
net imagens das agressões. A7 


Maioria acha 
que pandemia 
está controlada, 
diz Datafolha as 


Trio rouba 17 armas e 
R$ 1 mi em relógios de 
luxo de empresário «7 
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Com quadro de obstrução in- 
testinal, o presidente Jair Bolso- 
naro foi levado de Brasília para 
Sao Paulo nesta quarta-feira (14). 
A ambulância com o presiden- 
te chegou ao hospital Vila Nova 
Star, nazonasulde SP por volta 
das 19h30. Após a internação, o 
hospitalinformou que Bolsona- 
ro passará inicialmente por um 
“tratamento clínico conserva- 






O presidente Jair Bolsonaro em m hospital de Brasília, em a 
divulgada por ele em suas redes sociais jairbolsonaro no Facebook 
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PRIMEIRO 
PASSO 


* Com um pênalti polêmico e sem 
jogar bem, Verdao derrota 
a Universidad Catolica 
e fica a um empate 

da vaga para as 
quartas de final da 
Libertadores er 
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Palmeiras 


Raphael Veiga 
comemora o 
gol do Verdão 


Cesar Greco/Agência FENES 


FERA OLÍMPICA 
Ting Zhu é estrela 


SUL-AMERICANA 
Peixe desafia 0 


Independiente .. | do volei feminino 





Jardiel Carvalho - 13.dez.2019/Folhapress 









AOS 101 ANOS 
0 
Morre Dualib, 
E GENERAL PAZUPLLO, 
à ex-presidente ER O SENHOR 
e 8 : 
*y, do Corinthians 
48 = Alberto Dualib, presidente do 
o Timão entre 1993 e 2007, mor- 


| O — reu aos 101 anos, em São Paulo. 
Dualib estava internado; causa Sob sua direção, o Corinthians 
da morte não foi divulgada conquistou 12 títulos. B4 









Bolsonaro é 
internado em SP 
| com obstrução 


dor” para os problemas intesti- 
nais, sem a previsão de cirurgia 
de emergência. Segundo o Vila 
Nova Star, o presidente foi sub- 
metido a avaliações clínica, labo- 
ratoriais e de imagem. Bolsonaro 
é atendido pela equipe do mé- 
dico Antonio Macedo. Ele ope- 
rou o presidente em 2018, quan- 
do Bolsonaro levou uma facada 
no abdômen na campanha. A3 


7 Qutras cirurgias podem 
ter causado o problema .; 








Projeto de lei que 
suspende a exigência 

da fe de vida do INSS 

por causa da pandemia 
val ser votado no Senado 


A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem projeto de lei 
que suspende até o fim do ano 
a exigência de prova de vida de 
segurados do INSS por causa da 
crise sanitária provocada pela 
pandemia de Covid-19. Como o 
texto foi modificado, volta pa- 
ra votação no Senado. O projeto 
estabelece também regras para 
a realização da fé de vida. A12 


Projeto de lei prevê 
que segurado pague 
por perícia ai 


Liberada revisão 
de aposentadoria 
apôs a morte 


Pensionistas podem pedir a 
revisão do benefício de aposen- 
tados do INSS, mesmo que os se- 
gurados não tenham questiona- 
do o valor em vida. A14 


QUEIROGA DIZ que NÃO SERA PRECISO COMPRAR COVAXIN; MINISTÉRIO DA SAÚDE 
FIRMA EM NOTA QUE CLOROQUINA É INGFICAZ 





